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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


Команда предназначается для обеззараживания тер- 
ритории, сооружений и оборудования. 

Команда состоит из 3—4 групп по 15—22 человека. 
В группе — 2—3 звена по 7 человек, а также отдельные 
звенья — разведки и дозиметрического контроля, связи 
и обеспечения. 

В. команде 66—115 человек. 


ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРА КОМАНДЫ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 


1. Знать поражающие факторы ядерного оружия, 
классификацию и характеристику отравляющих веществ, 
биологические средства нападения противника; способы 
‘защиты от оружия массового поражения; состав и осна- 
щение команды; тактико-технические данные машин и % 
приборов, используемых для обеззараживания от радио- 
активного и химического заражения территории, соору- 
жений, техники и проведения санитарной обработки 
людей. 

2. Совершенствовать личную подготовку по т 
ской обороне. 

3. Знать деловые качества личного состава команды, 
уровень его специальной подготовки по гражданской обо- 
роне и способности к выполнению задач по обеззаражи- 
ванию в очаге массового поражения (заражения) и на 
маршрутах выдвижения сил гражданской обороны. 
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4. Научить личный состав команды умелому пользо- 
ванию индивидуальными средствами защиты, средствами 
оказания первой медицинской помощи и взаимопомощи, 
приборами радиационной, химической разведки и дози- 
метрического контроля, техническими средствами и спо- 
собами обеззараживания территории, сооружений, тех- 
ники, оборудования и проведения санитарной обработки 
людей, в том числе и в зимних условиях. 

5. Обучить личный состав команды строительству 
противорадиационных укрытий, правильному использова- 
нию имеющихся убежищ и защитных свойств местности. 


6. Подготовить команду к действиям по ликвидации 
последствий применения противником ядерного, химиче- 
ского и биологического оружия: к ведению разведки и 
проведению работ по обеззараживанию территории (уча- 
стков дорог), сооружений, техники и оборудования, к 
контролю степени заражения различных объектов, пред- 
метов и оборудования; приготовлению дегазирующих, 
дезинфицирующих и дезактивирующих растворов. 


7. Изучить с личным составом план объекта, места 
нахождения защитных сооружений для укрытия рабо- 
тающей смены, возможные пути подхода и подъезда к 
ним в случае завалов и возникновения пожаров; пункт 
размещения команды в загородной зоне, места складов 
и пункты заправки машин и приборов дегазирующими 
(дезактивирующими, дезинфицирующими) средствами, 
сигналы гражданской обороны и действия по ним. 

8. Знать расположение защитных сооружений на 
объекте, закрепленных для укрытия команды, маршруты 
движения к ним и порядок их заполнения личным со- 
ставом. 


9. Вести учет подготовки личного состава команды по 
гражданской обороне и отвечать за ее качество. 

10. Вести учет табельного имущества, находящегося в 
пользовании команды и на складах; знать места его хра- 
нения, сроки и порядок получения. 


В период угрозы нападения противника 


1. Организовать получение средств индивидуальной 
защиты, приборов разведки, средств связи и другого иму- 
щества гражданской обороны, их выдачу личному соста- 
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ву, а также хранение по указанию начальника граждан- 
ской обороны объекта. 


2. Проверить своевременность прибытия личного со- 
става команды на сборный эвакопункт и вывести его в 
загородную зону для размещения в отведенном для этой 
цели пункте. 


3. Знать состояние и расположение противорадиаци- 
онных укрытий, предназначенных для личного состава 
команды в загородной зоне, их емкость и порядок заня- 
тия. При отсутствии противорадиационных укрытий орга- 
низовать их строительство или приспособление подвалов, 
погребов, подпольев и других заглубленных сооружений 
для укрытия людей. 


4. Знать, каким транспортом, когда и откуда личный 
состав формирования перевозится на работу в город и 
обратно, начало и конец работы на объекте. 


5. Изучать маршруты выдвижения команды к очагу 
поражения и возможные обходные пути на случай по- 
вреждения мостов на основных маршрутах или сильного 
заражения их отравляющими и радиоактивными вещест- 
вами. 


6. Оповестить личный состав команды по сигналу 
«Воздушная тревога» и организовать его укрытие в за- 
щитных сооружениях или на местности, используя ее за- 
щитные свойства. 


7. Знать место сбора команды в загородной зоне по 
сигналу «Отбой воздушной тревоги», пункты заправки 
машин дегазирующими (дезактивирующими, дезинфи- 
цирующими) средствами, порядок и время следования 
в очаг поражения и изучить эти вопросы с подчиненны- 
ми командирами в условиях действий как днем, так и 
НОЧЬЮ. 


После нападения противника 


1. По сигналу «Отбой воздушной тревоги» организо- 
вать сбор команды в назначенном месте. Проверить на- 
личие и состояние средств защиты, приборов радиацион- 
ной и химической разведки, средств связи, технических 
средств обеззараживания и другого имущества граждан- 
ской обороны. Доложить о готовности команды началь- 
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нику гражданской обороны объекта и получить от него | 


задачу на выдвижение в очаг поражения. Знать место 
команды в колонне, маршрут движения и сигналы управ- 
ления на марше. 


2. Поставить задачу команде на марш. Назначить 
старших на автомашинах и наблюдателей за сигналами. 
Следить за соблюдением правил движения автомашин и 
поддерживать дисциплину марша. При следовании на 
марше быть готовым к ведению разведки и обеззаражи- 
ванию дорог. 


3. Уяснить полученную задачу по обеззараживанию 
в очаге поражения. 


Поставить задачи командирам групп по обеззаражи- 
ванию дорог, проездов (проходов), входов в убежища 


ТИ аварийных ВЫХОДОВ, пугей выноса и мест сбора пора- 


женных, территории, сооружений, оборудования и техни- 
ки. Установить очередность выполнения работ, способы 
обеззараживания и сроки их выполнения. Определить 
место пункта перезарядки машин и порядок снабжения 
дегазирующими и дезактивирующими растворами. 


4. Организовать и поддерживать взаимодействие вну- 
три команды и с другими формированиями, ведущими 
спасательные работы. Уточнять и ставить дополнитель- 
ные задачи командирам групп при изменении обста- 
НОВКИ. 


5. Руководить действиями подчиненных при проведе- 
нии обеззараживания, направляя основные усилия на 
выполнение задач в местах, где создалась наибольшая 


- опасность ДЛЯ ЖИЗНИ людей. 


6. Следить за соблюдением мер защиты и безопасно- 
сти личным составом команды. Осуществлять контроль 
и вести учет доз радиоактивного облучения личного со- 
става. Указать места и порядок укрытия команды по 
сигналу «Воздушная тревога» на случай повторного на- 
падения противника. | 


7. Своевременно доносить начальнику гражданской 
обороны объекта о начале и ходе работ по обеззаражи- 
ванию, а также дозах облучения личного состава. 

8. Организовать управление, используя подвижные 
средства, посыльных и личное общение с подчиненными 
ксмандирами. 


По выходе из очага поражения 


1. После выполнения поставленной задачи доложить 
начальнику гражданской обороны объекта‘ и с его раз- 
решения вывести команду в район сбора или на пункт 
специальной обработки для проведения дезактивации 
(дегазации) машин, средств защиты, приборов и другого 
имущества, а также санитарной обработки личного со- 
става. Лиц, получивших сверхдопустимые дозы облуче- 
ния, направить на лечение. р 

2. Обеспечить подготовку команды для выполнения 
новых задач по обеззараживанию. Проверить наличие и 
исправность средств защиты, приборов, технических 
средств и другого имущества. Организовать питание и 
отдых личного состава, ремонт, замену и пополнение 
имущества гражданской обороны. 


ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОСТАНОВКИ 
ЗАДАЧ КОМАНДИРОМ КОМАНДЫ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 


1. Краткие сведения об обстановке на объекте. 

2. Задача команды, начало и продолжительность ра- 
боты, допустимые дозы облучения личного состава. 

3. Задачи группам и сроки их выполнения с указа- 
нием, кому и на каких дорогах, проездах, проходах, вхо- 
дах в убежища и аварийных выходах, путях выноса и 
местах сбора пораженных провести обеззараживание. 

4. Места приготовления дегазирующих (дезактиви- 
рующих, дезинфицирующих) растворов и пункты переза- 
рядки машин (приборов). 

5. Места и порядок укрытия команды по сигналу 
«Воздушная тревога». 

6. Свое местонахождение, заместители, порядок связи 
и сроки представления донесений. 


*№ 
* * 


Ориентировочные нормативы выполнения работ по 
дезактивации местности и техники изложены в разде- 
ле УПТ Сборника ориентировочных нормативов по ин- 
женерному обеспечению мероприятий гражданской 
обороны, изданного инженерным управлением ГО СССР 
в: 1971г 
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ПРИМЕРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ГО 
КОМАНДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 


Наименование имущества 


|. Средства ПР и ПХЗ 


Фильтрующие проти- 
вогазы типа ГП-5, 'ГП-4у 
и др. 

Изолирующие противо- 
газы (ИП-46) 


Защитные плащи ОП-1 
в комплекте с защитны- 
ми чулками и перчатка- 
ми (костюм или комби- 
незон из прорезиненной 
ткани в комплекте с ре- 


зиновыми сапогами и 
перчатками) 
Войсковой прибор хи- 
мической разведки 
(ВПХР) 
Радиометр-рентген- 
метр ДП-5 

Комплект индивидуаль- 
ных  дозиметров 


Комплект индивидуаль- 
ных дозиметров ДП-22В 


Твердый — дегазатор 
(хлорная известь), т 


Дветретиосновная соль 
гипохлорита кальция 
ДТС-ГК, т 

Дезактивирующий по- 
рошок СФ-2, т 


Комплект носимых зна- 
ков ограждения КЗО-1 


Количество 


На каждого 
человека 


18 


На каждого 
человека 


|—5 


12—18 
(2 зарядки) 


8—12 


Примечание 


На объектах, имеющих 
сильнодействующие ядо- 
витые вещества. (15— 
для одной группы 
команды обеззаражива- 
ния территории и обору- 
дования; ЭЗ— для звена 
разведки) 

По | компл. на раз- 
ведчика и по | компл. 
на каждого человека 70/0 
личного состава команды 
обеззараживания 


На звено разведки и 


дозиметрического  конт- 
роля 

На звено разведки и 
дозиметрического конт- 
роля 


По | компл. на звено 
подвоза воды 
Для звена разведки и 


дозиметрического конт- 
роля 

На каждый подвесной 
дегазационный прибор 
ПДП-53 по З т (2 за- 
рядки) 

На каждую поливо- 


моечпую машину по 2 т 


12 кг на каждую по- 
ливо-моечную машину и 
по 120 кг на каждый 


ИДДК 


Продолжение 


Наименование имущества Количество Примечание 


Й. Инженерное 


имущество 
Топор плотничный 6—12 По | шт. на каждое 
звено обеззараживания 
Крюк для открывания 2—3 На звено подвоза воды 
колодцев 
Рукавицы брезентовые| 66—115 пар 
Защитные очки от пы- 10—14 Для водителей спе- 
ли циальных машин коман- 
ды 
Электрический фонарь 2—3 По | шт. на звено 
подвоза воды 
Фонарь „Летучая 2—3 По 1 шт, на звено 
мышь“ подвоза воды 
Ш. Автомобили 
и специальные машины 
Легковые автомобили 1 
Грузовые автомобили 6—8 
Поливо-моечные ма- 4—6 
ШИНЫ 
Тракторы 6—8 
Подвесные дегазацион- 4—6 
ные приборы 
Разбрасывательные 4—6 
прицепы 
Водоцистерны 3—6 
Мотопомпы 2 
Мотоциклы 2—5. 
1У. Медицинское 
имущество 
Индивидуальный уни-| На каждого 
версальный пакет первой | человека 
помощи 
Индивидуальный про-| На каждого 
тивохимический пакет человека 
Индивидуальный пере-| На каждого 
вязочный пакет человека 
У. Пожарное имущество 
Рукава выкидные 66 мм 400 пог. м По 200 м на каждую 
мотопомпу 
Рукава выкидные 5] мм 1000— По 120 м на автомо- 


—1250 пог, м |биль типа бензозаправ- 
щика | 
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